राष्ट्रीय हिवताप व हत्तीरोग आजारावरील 
उपचारासाठी आवश्‍यक असलेल्या औषधी 
साहित्य तसेच प्रयोगशाळा साहित्य, अळी व 
किटकनाशके आणि इतर बाबीं अशा एकुण ३५ 
बाबींची खरेदी करण्यासाठी सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२१० ५१५७ अंतर्गत 
मंजूर निधीतून एकूण रु. २,००,४३,५०७/- एवढ्या 
रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः VATA -१२२४/प्र.क्र. १०८/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट , २०२४. 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे ६ यांचे पत्र जा.क्र. 
ससंआसे/किजरो / भांडार - १ (बो/साहित्य समाग्री / छपाई साहित्य व इतर बाबींच्या खरेदीस 
प्रशासकीयमान्यता मिळण्याबाबत/६७७२-७५/२०२३ दि.३०.०५.२०२३ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१३१/आरोग्य-८, दि. २८ 
जून, २०२३. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे ६ यांचे पत्र 
जा.क्र.ससंआसे/किजरो/भांडार-१/३/खरेदी मागणी/१६८९९-१६९०२/२०२४ दि.२७.०६.२०२४ 


रे 


<< 


प्रस्तावना:- 


वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दि. ३० मे, २०२३ च्या पत्रान्वये सहसंचालक, आरोग्य 
सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, राष्ट्रीय हिवताप व 
हत्तीरोग आजारावरील उपचारासाठी आवश्‍यक असलेल्या औषधी साहित्य तसेच प्रयोगशाळा साहित्य, 
अळी व किटकनाशके आणि इतर बाबीं अशा एकुण ३५ बाबींची खरेदी करण्यासाठी वाचा मधील 
अनुक्रमांक २ येथील दि. २८ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून एकूण रुपये ७,११,८७८,२०७/- एवढ्या रकमेच्या खर्चास 
प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली होती. 
२. आता, सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) यांनी वाचा 
मधील अनुक्रमांक ३ येथील दि. २७ जून, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये वर नमूद वाचा Helles अनुक्रमांक १ 
येथील दिनांक २८ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेली प्रशासकिय मान्यतेची मुदत दि. २७ 
जून, २०२४ रोजी संपुष्टात आळी आहे. तसेच सदर प्रशासकिय मान्यतेनुसार रु. २,००,४३,५०७/- 
एवढ्या रकमेच्या खरेदीची देयके सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या निधीमधून अदा करणे 
शक्‍य झाले नाही. त्यामूळे या खरेदीसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष (०१)(४७) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-८ 


राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कार्यक्रम - (केंद्र पुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा -५० टक्के) (कार्यक्रम) २२१० 
५१५७, (३१) सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उदिष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या निधी मधून खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्याअनुषंगाने प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


२. उपरोक्त प्रस्तावनामध्ये नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, राष्ट्रीय हिवताप व 
हत्तीरोग आजारावरील उपचारासाठी आवश्‍यक असलेल्या औषधी साहित्य तसेच प्रयोगशाळा साहित्य, 
अळी व किटकनाशके आणि इतर बाबीं अशा एकुण ३५ बाबींची खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निणर्य निर्गमित करण्यात येत आहे:- 

(२.१ राष्ट्रीय हिवताप व हत्तीरोग आजारावरील उपचारासाठी आवश्‍यक असलेल्या औषधी 
साहित्य तसेच प्रयोगशाळा साहित्य, अळी व किटकनाशके आणि इतर बाबीं अशा एकुण ३५ बाबींची 
खरेदी करण्यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२१० ५१५७, (३१) सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उदिष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या निधी मधून एकूण रु. २,००,४३,५०७/- एवढ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

(२.२ सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खरेदी केलेल्या बाबींची यादी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
दर्शविलेली आहे. 

३. सदरचे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, Ari 
२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७३११६०६११३५१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a1 9b04c6d22f8 


ef1 b8dbc9b19d45ef776d80ef148059, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=406CB152E109154A7466CO0SOF8 
8E5A437E17838973824687653A5E8D144B72B, 


KADAM SSH DH 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- 
१ आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२ संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-८ 


) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे ६ 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

६ सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१० निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२ निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-८ 


(शासन निर्णय क्र. संकिर्ण -१०२४/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-८, दिनांक.०१ ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट 


7 
No. 


Medicine, Material 
or Other Item Name 


Technical 
Specification 


Proposed 
Quantity 


Rate as 
per 
Tender 


Amount as 
per HBPCL 


Amount As 
per Tender 


Malaria Staining Kit 


Malaria Staining Kit 
(2*100 ml) 

Stain A: Methylene Blue 
containing 
polychromating material 
100 ml- 4.3 mMol/L 
Stain B: Eosin 100 ml - 
4.3Mol/L 

Phosphate- 0.1 Mol/L 


80000 


74.00 


3494400 


5920000 


Rapid Diagnostic Kit 


Malaria Rapid 
Chematography Strip 
Test (Pf/ Pv) 


48200 


20.16 


647808 


971712 


Micro Slide (Pkt. of 
50 Slides) 


Micro Slides Boxes. 
Glass Microscope 
Slides,76 mm X 26 mm 
x 1.35 mm, plain. 

The Manufacturer 
Should have 
Decontamination 
Certificate or Confirmed 
to IS 7099, one pack of 
50 Slides. 


80000 


110.00 


5328000 


8800000 


Pricking Lancet 


Pricking Laflcet - 
Disposable/ Single-use, 
Materials: stainless 
steel ,The disposable 
lancet is sterilized by 
gamma radiation or E T 
O sterilized . The lancet 
comes with smooth 
tribevel points. Quality 
in accordance with the 
CE and ISO standards 


4000000 


0.74 


1520000 


2960000 


Cotton Swab 


Disposable Sterile 
Cotton Swab Sachet 
3ml Sachet Containing 
cotton swab of 
Isopropyl Alcohol 50 % 
by volume and 
Rectified Spirit 20% by 
volume OR 3 ML 
SACHET CONTAINING 
OTTON / CELLULOSE 
SWAB OF Isopropyl 
Alcohol 70% viv 


3830000 


- 


1953300 


3447000 


Bti Liquid / Powder 


Biolarvicide: Bti Powder 
Serotype, H-14, 
approved by Technical 
Advisory Committee of 
Gol to use under 
National Vector Borne 
Diseases Control 
Programme 


4150 


1298 


4731000 


5386700 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-८ 


Ee 
No. 


Medicine, Material 
or Other Item Name 


Technical 
Specification 


Proposed 
Quantity 


Rate as 
per 
Tender 


Amount as 
per HBPCL 


Amount As 
per Tender 


Packing as per approval 
of CIB Registration 
Committee in 5 kg 
powder per box 


Binacular Microscope 


Detail Specification 
Attached Herewith 


355 


29105 


8756075 


10332275 


Digital Microscope 


Clika Tab 2021 
Upright bright field, 
portable | pad 
microscope with 
research grade internal 
optics four plan 
achromate objective 
lenses-4x, 10x, 40x, 
100x Oil immersion 
internal magnification 
10x with F.N.20, 2yr 
waranty, installation 
support accessory kit 
comprising of lint-free 
cleaning cloth dust 
cover and carry bag. 
H&n:90118000 Display 
Unit 10.2" loS, 8 MP 
(wifi only) 64 GB 

1 year warranty HSN: 
8471 


50 


207050 


8773300 


10352500 


Slide Box (Size 50 
Slide) 


Wooden Box which has 
to be having facility to 
place 50 Microslides at 
a time 


12900 


167.56 


1806000 


2161524 


10 


Synthetic Pyrethroid 
10% Lambda Powder 


WHO/IS/98.2 or 
WHO/IS/2.3021-1, 
Rev.1 Only BIS 
Approved packing 
material, packed in 
sealed water soluble 
bag. 


630 


5984 


198450 


3769920 


11 


Malathion Powder 


Malathion Technical (s- 
2-di (ortho-oxycarbonyl) 
ethyl O, O- 
dimenthylphosphorodith 
ioate) shall confirm to 
IS:1832-1978 
specifications with up to 
date amendments with 
minimum 95% 
Malathion content % by 
mass and shall have no 
foul or disagreeable 
odour. 


2010 


132.16 


219090 


265641.6 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-८ 


| 


No. 


Medicine, Material 
or Other Item Name 


Technical 
Specification 


Proposed 
Quantity 


Rate as 
per 
Tender 


Amount as 
per HBPCL 


Amount As 
per Tender 


12 


Temephos 50% EC 


IS: 8498-1977 with 
amendment no. 1& 2 
bearing ISI certification 
mark. Only BIS 
approved packing 
should be used. 
Packing 5 litre Tin. 


7150 


853.14 


5905900 


6099951 


13 


Pyrethrum Extract 2% 


Pyrethrum Extract 2% 
IS: 1051-1980 (Second 
Revision) Packing 25 
litre per tin 


8500 


1156.4 


9299000 


9829400 


14 


Microscope Halogen 
Bulb 6 V 15 Watt 


Material: Alluminium 
Packing: Box 

Power: 15 Watt 
Voltage: 6 V 

Lighting Color: Warm 
White 


850 


360 


300900 


306000 


15 


16 


17 


Eye Piece 5X 


Oil Imersion Lens 
100 X 


Nose Mask 


Eye Piece 5X (Should 
fit to all microscopes) 
Oil ImersionLens 100 X 
Univers! and should fit 
for all microscopes. 
Nose Mask: 

Respirator Mask should 
cover mouth and Nose. 
Textile Elastic Head 
Band, Color: Yellow, 
Application: Pesticides, 
Insecticides 


700 


250 


9900 


413 


3529 


32 


245000 


747500 


336600 


289100 


882250 


316800 


18 


Aprov (PVC) 


PVC Approv with High 
Grade Material and 
should be between 200- 
250 micronSize 24"*28" 


2400 


300 


996000 


720000 


19 


Slide Dryer (Dryfast) 


Automated device for 
drying microscope 
slides 100 at a time 
(Detailed specification 
attached herewith) 


148 


4736000 


5808526.4 


20 


Stirup Pump 


Stirrup Pump: 

Motor HP: 40 psi 

Size: 670mm * 232mm 
* 105mm 

Body Material: Brass 


78 


3032.6 


193284 


236542.8 


21 


Safety Goggle 


Lens: Clear, Frame 
Color: Splash Indirect 
Vent Clear with Vent 
Valve 

Material: Polycarbonate 
Grade: ANSI 
Z87.1.2003 


3600 


200 


820800 


720000 


22 


Spraying Hand 
Gloves 


Spraying Hand Gloves: 
made of a high 
performance nitrile 
compond that provides 
an outstanding 


550 


32 


17600 


17600 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-८ 


टि Medicine, Material Technical Proposed sarod Amount as Amount As 
No. | or Other Item Name Specification Quantity ma dee per HBPCL per Tender 
combination of strength 
and chemical 
resistance. 
Hand Net as er actual 
23 | Hand Net requirement of 360) 1817.2 532800 654192 
Department 
Well Net as er actual 
24 | Well Net requirement of 360 2124 676800 764640 
Department 
Cedar Wood Oil 100 ml 
Bottle: 
Specific Gravity: 0.927 - 
Cedar wood Oil 0.940 
a (100ml) Refractive Index: 1.50 - तण 949 952000 768000 
1.520 
Flash Point: 115० C 
Shelf Life: 2 Yrs 
96.11. Legler Sample Attached 2400 | 371.7 765600 892080 
(200 Pages) 
atl 1: 200 | sample Attached 2400 | 371.7 765600 892080 
og | 74 Registers (200 | sample Attached 2400 | 371.7 765600 892080 
Pages) (A&B 
29 | SF-2 form Sample Attached 600000 2.36 1230000 1416000 
Container Check Up 
30 | Registers VC1,VC2, | Sample Attached 4800 371.7 1531200 1784160 
VC3 
31 | M-3 (Dally Diary) | gample Attached 4800 | 371.7) 1531200 1784160 
Register 
32 तती Sample Attached 1400 | 234.82 281400 328748 
Automated device for 
drying microscope 39246 
33 | Slide Dryer (Dryfast) | slides 100 ata time 3 8 96000 117740 
(Detailed specification 
attached herewith) 
Automated device for 
drying microscope 39246 
34 | Slide Dryer (Dryfast) | slides 100 ata time os 8 192000 235481 
(Detailed specification 
attached herewith) 
Automated device for 
drying microscope 39246 
35 | Slide Dryer (Dryfast) | slides 100 ata time 28 8 896000 1098910 
(Detailed specification 
attached herewith) 
Total | 9,12,21,714 | 2,00,43,507 


